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《西藏 日 喀 则 地 区 植保 普查 队 》 


WE 本文 根 据 作者 一 年 来 的 饲养 研究 工作 ”重点 分 析 了 在 自然 变温 条 件 下 温度 对 考 无 网 长 管 蚜 的 发 
育 速 率 \ 存 活 率 和 内 襄 增 长 能 力 的 影响 ,推算 了 普 无 网 长 管 时 各 发 育 阶 段 的 发 育 起 点 和 有 效 积温 、 组 建 了 不 
同 温度 下 卖 无 网 长 管 是 实验 种 群生 命 表 和 繁殖 特征 生命 表 。 

关键 词 ” 麦 无 网 长 管 是 温度 ”种群 增 长 











SWE Ee Metopolophium dirhodum (Walker) 是 我 国 西部 省 区 的 主要 农业 害虫 ， 
也 是 西藏 小 麦 黄 条 花 叶 病 和 几 种 麦 类 病毒 病 的 传播 介 体 之 一 。 在 日 喀 则 为 害 麦 类 的 三 种 
主要 蚜虫 中 , 麦 无 网 长 管 蚜 的 数量 占 半 数 以 上 。 日 喀 则 地 外 高 原 ,有恒 夜 温差 大 ， 在 这 样 的 
条 件 下 开展 对 麦 无 网 长 管 蚜 的 研究 工作 ， 分 析 环 境 因 素 对 麦 无 网 长 管 蚜 发 育 和 繁殖 的 影 
响 , 曾 明 麦 无 网 长 管 是 种 群 数量 变动 的 规律 ,为 测报 和 综合 治理 提供 依据 ， 这 在 理论 与 实 
践 上 都 有 重要 意义 。 

















材料 和 方法 
1981 年 秋末 从 地 区 农 科 所 青 牺 地 采集 成 虫 , 置 于 温室 内 繁殖 越冬 ， 翌 春 从 中 选 5 头 
成 虫 作 虫 源 , 从 其 繁殖 的 若虫 开始 ,分 5 批 进行 系统 饲养 观察 。 每 批 在 30 头 以 上 ,5 批 系 
计 163 头 。 饲 养 容 器 是 29 X 125 毫米 的 玻 管 ,一 头 蒙 以 纱布 套 上 拨 节 前 的 青 牺 苗 ， 在 温 
室 ,实验 室 ,、 大 田 养 虫 棚 等 三 种 场所 饲养 ,每 天 进行 4 次 以 上 的 定时 观察 记载 。 相 对 湿度 
一 般 保持 在 80% 左右 。 
温度 计算 方法 ”根据 计算 发 育 起 点 和 有 效 积温 的 需要 ,分别 计算 出 单 头 虫 各 发 育 阶 
段 的 日 平均 温度 。 把 相近 的 温度 进行 加 权 平 均 ， 用 以 推算 各 发 育 阶段 的 发 育 起 点 和 有 效 
积温 。 因 为 所 饲养 的 5 批 麦 无 网 长 管 蚜 ,每 一 批 的 开始 和 结束 时 间 基 本 上 是 一 至 的 ,而 且 
在 温室 饲养 的 二 批 整个 发 育 阶段 的 日 平均 温度 基本 上 是 一 致 的 ， 实 验 室 又 和 大 田 饲 养 的 
二 批 基 本 一 致 , 故 得 出 了 13.8 和 19.5%C 二 个 平均 温度 。 在 整个 饥 养 期 间 的 最 高 日 平均 
温度 和 最 低 日 平均 温度 即 是 文中 所 述 的 日 平均 温 变 幅 。 这 便 是 其 它 各 项 计算 时 所 用 的 二 
组 基本 温度 。 
结 果 OWT 
一 、 发 育 起 点 和 有 效 积温 
本 文 于 1983 年 7 月 收 到 。 
承蒙 张 广 学 先生 鉴定 标本 , 丁 岩 钦 、 韩 运 发 先生 审阅 文稿 并 提出 修改 意见 ,特此 致谢 。 


1) 现 址 : 日 喀 则 地 区 农 技 推广 总 站 植保 站 。 
2) 现 址 ; 日喀则 地 区 农业 于 部 学 校 。 





1 期 ARES: BEWRCMKRSSSRHAS Kl 37 


在 10—23°C 的 温度 下 , 麦 无 网 长 管 蚜 的 发 育 速 率 和 温度 呈 直 线 相关 ， 故 采用 直线 回 
归 法 推算 麦 无 网 长 管 蚜 各 发 育 阶 段 的 发 育 起 点 (C) 和 有 效 积温 《K)， 所 用 公式 如 下 : 


c— ZWEIT —EVEVT ga "ZVT —~ ZVET 
nV? — (EVY nSV? — (ZV) 


并 用 下 式 计算 发 育 起 点 的 标准 误差 (57): 


S: = JZ 
#1 是 计算 一 龄 若虫 发 育 起 点 .有 效 积温 和 发 育 起 点 标准 误差 所 用 数据 。 表 中 了 是 
根据 上 述 温度 计算 方法 得 出 的 平均 温度 ; 是 发 育 速率 ， 即 一 日 内 发 计量 占 全 龄 期 的 比 
fl, V= 人 N 为 参加 某 种 温度 平均 的 各 个 单 头 虫 的 发 育 历 期 的 平均 天 数 。 


Bl 麦 无 网 长 管 虹 一 龄 若虫 发 育 起 点 和 有 效 积温 


T v vr T T-T (T—T’Y 
(观察 值 ) (观察 值 》 《计算 值 ) CPi) (Pi*) 
18.8 0.4608 8.6630 18.5353 0.2647 0.0701 
13.2 0.3378 4.4590 13.9080 — 0.7080 0.5013 
11.3 0.2571 2.9052 10.8721 0.4279 0.1831 
ET = 43,3 1.0557 16.0272 一 一 0.7545 





T h cet KVAR 1.20 二 37.62V 求 得 。 
根据 上 述 公 式 ,可 分 别 计 算出 一 龄 若虫 发 育 起 点 温度 〈C ) 1.2°C \ 有 效 积温 (天 ) 为 
37.62 日 度 和 发 育 起 点 标准 差 (8) 为 0.5。 麦 无 网 长 管 蚜 各 发 育 阶段 的 发 育 起 点 和 有 效 
积温 ,结果 列 于 表 20 
2 党 无 网 长 管 好 各 生育 期 发 育 起 点 和 有 效 积 温 














生育 期 发 育 起 点 (%C) 有 效 积温 (日 度 ) 发 育 速 率 
一 龄 若虫 1.20 士 0.50 37.62 y =I (1.20 + 0.50) 
37.62 
二 龄 若虫 I.06 士 0.26 34.27 PP 一 工 一 (1.06 +0.26) 
34.27 
ZRA 1.58 士 0.20 37.9 了 一 (1.58 士 0.20) 
t ; 37.92 
uP 5 oh 2.3040.44 40.78 v= Toe) 
wf 
若 了 一 (1.84 士 0.31) 
1.84 士 0.31 43.93 有 一 二 一 人 二 
人 * i 143.93 
成 虫 其 1.16 士 0.14 511.17 y = T016 01) 


T — (2.02 + 0.08) 


2.02 士 0.08 625.17 V 
全 世代 t 625.17 





根据 表 2 结果 可 知 ,去 无 网 长 管 是 以 二 龄 若虫 发 育 起 点 温度 最 低 , 随 后 增加 。 全 世代 
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发 育 起 点 温度 为 2.02%C。 这 与 几 年 来 日 喀 则 附近 农 区 的 大 田 调查 结果 是 一 致 的 ， 即 出 雪 
为 害 时 间 和 人 二 越 冬 时 间 分 别 为 3 月 上 旬 和 AEDs MLB, MAE, RAB 
草 的 春季 返青 冬季 枯黄 越冬 的 时 间 基本 上 是 一 致 的 。 

根据 发 育 起 点 和 有 效 积温 ， 推 筑 了 支 无 网 长 管 好 在 西藏 个 主要 农 区 的 年 发 生 代数 
( 表 3)。 


表 3 者 无 网 长 管 蚜 在 各 地 发 生 的 理论 代数 








有 效 积温 (日 度 》 
理论 发 生 代 数 
BF 2.02 PGF 1.84% 


2041.0 2085.1 3.3 一 14.5 
2298.7 2341.6 3.7—-16.3 
2375.6 2363.2 3.8—16.8 
2447.7 2501.7 3.9—17.4 
2476.8 2531.4 4.0 一 17.6 


注 : 理论 发 生 代数 中 前 一 个 数值 为 高 于 2.070 的 有 效 积温 被 除 于 625.17, 即 最 少 发 生 代数 。 后 一 个 数值 为 高 
F 1.84°C 的 有 效 积温 被 除 于 143.93， 即 最 多 发 生 代 数 。 


二 、 温 度 对 存活 率 和 成 虫 繁 殖 的 影响 

温度 对 麦 无 网 长 管 蚜 存 活 率 的 影响 ， 在 我 们 试验 的 温度 范围 内 ， 总 的 来 说 影响 不 很 
Ko 在 13.8%C 和 19.5%C 下 ,发 育 至 正常 成 虫 期 的 存活 率 分 别 为 83.7% 和 84.9%。 根据 
Seber (1973) 归纳 的 四 种 类 型 的 存活 曲线 , 麦 无 网 长 管 蚜 应 属于 第 一 种 曲线 , 即 种 群 的 个 
体 死 亡 主要 发 生 在 老 熟 个 体 ( 生 命 后 期 )。 然 而 ,在 不 同 的 温度 下 ， 就 整个 若虫 期 而 言 , 存 
活 率 在 不 同龄 期 之 间 有 所 差别 。 在 13.8%C 中 ,各 龄 期 的 死亡 率 趋 于 稳定 3 在 19.5% 中 ,个 
体 死 亡 主要 发 生 在 进入 二 龄 若虫 期 之 前 。 另 外 ,值得 指出 的 是 , 麦 无 网 长 管 蚜 在 进 和 人 成虫 
后 至 产 若虫 前 ,有 少数 个 体 死亡 ,我 们 亦 归 人 受 环境 影响 导致 的 不 正常 死亡 《图 1)。 





FETER(9%) 





4 
发 育 期 
图 1 麦 无 网 长 管 媳 在 不 同 温 度 下 的 存活 曲线 
发 育 期 : 1-H Von SERER ARER 5. 成 由 0. 正常 成 虫 








一 般 而 言 ,温度 不 仅 影 响 成 虫 产 幼 ( 若 忠 ) 量 ,而 且 还 影响 其 寿命 和 产 幼 速率 。 这 三 方 
面 都 同 昆虫 的 种 群 数量 变动 有 关 。 在 研究 内 豪 增 长 力 时 ， 一 般 都 以 不 同年 龄 的 成 虫 在 单 
位 时 间 内 的 平均 产 雌 数 . 即 年 龄 特征 产 雌 数 (mz) 来 表示 种 群 的 繁殖 力 。 因 为 麦 无 网 长 管 
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蚜 以 孤 峻 生殖 方式 繁衍 后 代 ， 所 以 产 若虫 数 就 是 产 雌 卵 数 。 图 2 表示 卖 无 网 长 管 蚜 在 不 
同 温度 下 的 年 龄 ( 均 从 成 虫 狼 化 日 算 起) 特征 存 活 率 和 产 若虫 数 。 
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图 2 卖 无 网 长 管 虫 在 不 同 温度 下 年 龄 特征 存活 率 (L。 RARAMEN IE EN 
〈 即 产 若 虫 数 m.) HAR 
a. 13.8°C b. 19.5°C 

1. 产 若虫 期 在 13.8%C 条 件 下 , 麦 无 网 长 管 蚜 在 进入 成 虫 后 第 二 天 开始 产 若虫 ， 产 
若虫 前 期 平均 为 一 天 。 产 若虫 期 平均 为 25 天 左右 。 在 19.5%C RETF. 产 若虫 前 期 缩短 ， 
平均 仅 有 0.5 天 , 产 若虫 期 为 20 天 左右 。 

2. 产 若虫 量 和 产 若虫 速率 ”温度 对 麦 无 网 长 管 蚜 产 若虫 量 影 响 不 明显 。 在 13.8 和 
19.5%C 条 件 下 ,平均 每 头 瞧 是 产 若虫 数 分 别 为 72.3 和 68.0 头 。 然 而 ， 温 度 对 于 考 无 网 长 
管 蚜 的 产 若虫 速率 却 有 了 明显 影响 ,虽然 曲线 均 呈 “和 人“ 型 曲线 ,但 在 19.5%C 条 件 下 , 为 明显 
的 偏 峰 曲 线 : 即 进 人 成 号 开始 产 若虫 后 ,平均 昌 产 若虫 数 立 即 进 和 人 高峰 。 峰 后 产 若虫 期 拖 
得 很 长 。 在 13.8°C 条 件 下 ,日 平均 产 若虫 数 的 高 峰 出 现在 进 和 人 高 峰 后 的 第 13 天 , 峰 后 产 
若虫 期 相应 缩短 。 匈 图 2。 

3. 存活 率 ”虽然 成 虫 的 平均 寿命 随 温 度 的 升 高 而 缩短 ,但 它 的 年 龄 特征 ,存活 率 却 有 
所 不 同 。 在 19.5°C 条 件 下 ,个 体 死亡 主要 代 中 在 成 虫 生活 中 ,后 期 ; 而 在 13.8°C REFS 
个 体 死 亡 的 时 间 略 有 提前 。 

三 、 不 同 温度 下 的 麦 无 网 长 管 姬 实验 种 群生 命 表 

通过 上 述 分 析 表 明 , 在 我 们 实验 的 湿度 下 ,温度 对 麦 无 网 长 管 蚜 的 存活 和 繁殖 影响 不 
大 。 家 4 是 根据 不 同 温度 中 名 发 育 期 存活 和 成 虫 繁 殖 力 资料 组 建 的 考 无 网 长 管 蚜 实验 种 
群生 命 表 。 为 了 直观 比较 , 表 中 的 起 始 若虫 数 为 假定 数 。 实际 观察 数 在 13.8 为 62 3h, 
195C 为 101 头 。 表 中 各 发 育 期 的 死亡 率 是 实际 观察 值 。 预 计 下 代 若 虫 数 是 世代 存活 数 
与 平均 产 若 虫 数 的 乘积 。 种 群 增长 指数 是 预计 下 代 若 虫 数 被 除 以 当代 和 起 始 若虫 数 所 得 的 
Rio 

KETA, CARRE TELAKAN ARN GR. UPR TSE 
网 长 管 蚜 种 群 消 长 影响 不 大 。 其 实 不 能 ， 其 主要 原因 在 于 世代 生命 表 中 没有 把 温度 对 发 
育 速 度 、 产 孵 速 率 的 影响 包 插 进 去 ,而 对 于 一 年 多 代 的 昆 忠 来 说 ， 这 仍然 是 最 重要 的 二 个 
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方面 。 因 此 有 必要 进一步 分 析 。 


衣 4 不 同 温度 下 麦 无 网 长 管 是 种 群 世代 生命 表 





.温度 Cc) 13.8 19,5 
起 始 若虫 数 1000 1000 
死亡 数 32.3 109.0 
ACRA) 3.2 10.9 
进入 二 龄 若虫 数 967.7 891.0 
死亡 数 48.4 30.0 
AERC) 5.0 3.4 
进入 三 龄 若虫 数 919.3 861.0 
死亡 数 32.3 0 
死亡 率 (%) 3.5 0 
进入 四 龄 著 虫 数 887.0 861.0 
死亡 数 16.1 10.0 
死亡 率 (%) 1.8 1.2 
进入 成 虫 数 870.9 851.0 
死亡 数 33.5 2.0 
产 车 虫 前 死亡 率 3.8 0.24 
正常 成 虫 数 837.4 849.0 
世代 存活 率 (92) 83.74 84.90 
预计 下 代 若 虫 数 60515.2 57732.0 
种 群 增长 指数 60.5 57.7 


四 、 内 豆 增 长 力 的 计算 

表 5 是 根据 上 述 种 群 世代 生命 表 中 相同 的 试验 材料 , 按照 Birch (1948) 和 Andrew- 
artha “ (1954) 的 方法 组 建 的 麦 无 网 长 管 是 在 19.5%C 条 件 下 实验 种 群 繁殖 特征 生命 表 。 
表 中 的 日 龄 x 从 若虫 产 出 之 日 算 起 ; i: 是 同一 天 产 出 的 一 批 若虫 发 育 至 * 日 龄 时 的 存活 
率 ; mx 是 发 育 至 * 日 龄 时 尚 存活 着 的 趴 蚜 平 均 日 产 若虫 数 ; Ro 是 净 繁 殖 率 。 以 Lsm; 的 
积 加 值 被 除 以 R 即 可 求 出 世代 平均 历 期 (N)。 RAR PAAR AAR RAC rn) 
和 周 限 增 长 速率 (4)。 

ry = BEER 

N 
a= e'm 

AH e 为 自然 对 数 之 底 。 

周 限 增长 速率 就 是 该 实验 神 群 在 试验 条 件 下 ,经 过 单位 时 间 后 的 增 翻 倍数 。 

用 同样 方法 ,可 以 组 建 13.8%C 条 件 下 考 无 网 长 管 蚜 实 验 种 群 繁殖 特征 生命 表 。 

通过 计算 可 知 ， 在 13.80 条 件 下 ，Ru 一 57.98385, N = 26.071, ry 一 0.156, 1= 
1.168/ 天 。 4£19.5° 条 件 下 ， Ry = 57.37964, N = 16.5087, fm = 0.245, 2 = 1.277/ 
天 。 这 就 是 说 ,在 13.8 和 19.5°%C REF, 万 无 网 长 管 好 实验 种 群 在 理论 上 将 分 别 逐 日 
以 1.168 倍 和 1.277 倍 的 速率 增长 。 假 如 我 们 谓 查 到 甲 、 乙 两 地 某 一 时 间 的 百 株 蚜 量 同样 


都 是 一 头 , 如 果 甲 、. 乙 两 地 温度 分 别 为 13.80 和 19.5%c , 那么 经 过 30 RUE ERS RE 
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日 龄 (x) FER Ce) Cy lem vima 
0 1.000 
: 若虫 期 

9 0.849 4.96 4.21104 37.89936 
10 0.849 5.20 4.41480 44. 14800 
li 0.849 4.79 3.99030 43.89330 
12 0.849 4.92 4.17708 50.12496 
13 0.849 4.58 3.58842 50.54946 
14 0.849 3.90 3.31110 46.35540 
15 0.849 4.08 3.46392 51.95880 
16 0.849 3.98 3,37902 54.06432 
17 0.849 4.46 3.78654 64.37118 
18 0.849 3.88 3.29412 59.29416 
19 0.849 4.00 3.39600 64.52400 
20 0.849 3.50 2.97150 59.43000 
21 0.849 2.86 2.42814 50.99094 
22 0.849 2.56 2.17344 47.81568 
23 0.815 2.40 1.95690 44.983800 
24 0.781 1.90 1.48390 35.61360 
25 0.764 1.66 1.26824 31.70600 
26 0.730 1.20 0.87600 22.77690 
27 0.713 0.96 0.68448 18.48096 
28 0.696 0.86 9.59856 | 16.75968 
29 0.662 0.66 0.43692 12.67068 
30 0.628 0.46 0.28888 8.66640 
31 0.594 0.36 0.21384 6.62904 
32 0.594 0.34 0.20196 6.46272 
33 0.594 0.3 0.10692 3.52836 
34 0.560 0.26 0.14560 4,95040 
35 0.526 0.12 0.06312 2.20920 
36 0.526 0.12 0.06312 2.27232 
37 0.492 0.08 0.03936 1.45632 
38 0.408 0.04 0.01632 0.62016 
39 0.408 0.04 0.01632 6.63648 
40 0.306 0.06 0.01836 0.73440 
4) 0.238 0.04 0.00952 0.39032 
42 0.136 0.02 6.00272 0.11424 
43 0.119 0.02 0.00238 0.10234 
44 0.085 0.02 0.00170 0.07480 
45 0.050 0 | 

46 0 
总 计 Ro = 57.37964 947.26198 








它 因素 影响 的 情况 下 , 在 理论 上 两 地 的 百 株 蚜 量 将 分 别 增加 到 105.9 头 和 1535 头 。 两 地 
相差 14.5 倍 。 由 此 可 见 , 温 度 对 于 麦 无 网 长 管 蚜 种 群 消长 的 影响 是 很 大 的 。 
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五 、 稳 定 龄 期 组 配 和 瞬时 出 生 率 .瞬时 死亡 率 

稳定 龄 期 组 配 : 在 一 定 的 环境 条 件 下 ， 每 个 动物 种 群 在 不 同 发 育 阶 段 都 有 特定 的 死 
亡 率 和 出 生 率 。 如 果 一 个 动物 种 群 始 终 在 恒定 的 环境 中 繁衍 ,空间 和 食物 都 不 受 限 制 ,也 
不 受 同 种 其 它 个 体 和 有 异种 生物 (包括 天 敌 ) 的 影响 ,那么 ,最 终 该 种 群 将 达到 一 个 稳定 的 年 
龄 分 布 ,这 时 它 的 瞬时 出 生 率 和 瞬时 死亡 率 才 趋 于 恒定 ,两 者 之 差 就 是 该 种 群 的 瞬时 增长 
速率 ,也 即 内 豪 增 长 能 力 。 因 此 ,在 测定 种 群 的 内 店 增 长 能 力 时 ， 必 须 同 时 说 明 种 群 的 稳 
定年 龄 分 布 。 

表 6 是 按照 Birch (1948) 的 方法 列 出 帮 无 网 长 管 蚜 在 195° 条 件 下 实验 种 群 稳定 
龄 期 分 布 的 计算 过 程 。 从 表 中 可 以 看 出 ， 如 果 温 度 始终 保持 在 19.5%C 左右 ,其 它 条 件 也 
保持 不 变 , 帮 无 网 长 管 蚜 实验 种 群 将 以 "= 0.245 的 速率 扩张 。 那 么 , 这 个 种 群 最 终 的 
理论 稳定 龄 期 组 配 为 : 若虫 占 89.2% ,成 虫 占 10.8%, 

表 6 在 19.5C 条 件 下 , 麦 无 网 长 管 蚜 实验 种 群 稳定 龄 期 组 配 























FARER | mao | pernod 稳定 分 布 百分比 
CL.) = 10061 e” m+ 
0—3 0.891 0.4795 0.42723 53.64300) 89 2142 
3—6 0.861 0.2302 0.19820 24.88600 
6—9 0.851 0.1000 0.08510 10.65516) (#38) 
9—12 0.849 0.0529 0.04491 5,63890 
12—15 0. 849 0.0255 0.02165 2.71837 
15—18 0.849 0.0122 0.01036 1.30080 
15—21 0.849 0.0058 0.00492 0.61776 
21—24 0.851 0.0028 0.00228 0.28628 
24-27 0.730 0.0014 0.00102 0.12807] 10 7946 
27 一 30 0.662 0.0006 0.90040 0.05022 
30—33 0.594 0. 0003 0.00018 0.02260! 《成 虫 ) 
33—36 0.526 0.0002 0.00011 0.01381 
36—39 0.480 0.0001 0.00005 0.00628 
39—42 0.238 6.00004 0.00001 0.00126 
42—45 0.055 0.00002 0.000002 0.00025 
45—48 0 
ea 1/8 = 0.796424 99.99876 














PED fm = 0.245 


用 同样 方法 ， 可 计算 出 13.8°C 条 件 下 , 麦 无 网 长 管 蚜 实验 种 群 最 终 的 理论 稳定 龄 期 
组 配 为 ， 若 虫 点 91.6% ,成 虫 占 8.4%。 

十 分 有 趣 的 是 ， 在 这 样 一 个 理论 种 群 中 ， 尽 管 麦 无 网 长 管 蚜 的 成 虫 期 比 若 虫 期 长 得 
多 ,但 若虫 所 占 比 例 竟 达 91.6% 和 89.2%, 这 主要 是 由 于 麦 无 网 长 管 蚜 实 验 种 群 的 rm 
相当 大 的 缘故 。 

瞬时 出 生 率 和 有 瞬时 死亡 率 ， 由 试验 测定 的 rw 数值 ,根据 下 述 公 式 即 可 计算 出 瞬时 出 
生 率 (6) 和 瞬时 死亡 率 (4); 











b= ab d =b — fm 
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27 不 同 温 度 下 麦 无 网 长 管 是 实验 种 群 主要 统计 量 的 比较 









































平均 13.8 19.5 
温度 CC》 
日 均 温 变 幅 10.0~16.0 17.0~23.0 
E E 历 期 (天 》 13.5-+41.0 8.5-40.4 
ae E FERO) E 87.1 85.1 
平均 世代 历 期 (天 7 26.071 16.509 
REEM) 38.54+6.3 28.0-+6.9 
平均 产 若 虫 数 72.3 68.0 
繁殖 力 平均 每 天 产 若 虫 数 1.88 2.43 
净 繁 殖 率 (Ro》 57.98 57.38 
mn 0.156 0.245 
HAWKEN 一 -一 一 
a 1. 168 1.277 
By BER CA) 0.581 1.108 
BRA FER (d) 0.425 | 0. 863 
在 稳定 年 龄 组 配 中 t ov | 
所 占 百 分 比 人 人 








式 中 6 可 从 实验 种 群 稳定 龄 期 组 配 表 中 算出 。 通 过 计算 可 知 ， 帮 无 网 长 管 蚜 实 验 种 
群 在 13.8%C RF tm 一 0.156, 8 = 0.628654， 所 以 瞬时 出 生 率 和 有 瞬时 死亡 率 分 别 为 
0.581, 0.4255 4619.5 BEB, ry = 0.245, 8 = 1.2356( 表 6)， 瞬 时 出 生 率 和 瞬时 死 
T RIH 1.1081, 0.86315 

Be 7 ORT BEC ie SF AE 13.8°C 和 19.5°C 条 件 下 的 主要 统计 值 。 从 这 
些 比较 中 可 以 看 出 ,在 两 种 温度 下 麦 无 网 长 管 蚜 存活 率 . 平 均 每 头皮 姬 产 若虫 数 、 兆 繁殖 
率 基 本 上 是 一 致 的 。 而 温度 对 麦 无 网 长 管 姬 的 影响 ,主要 表现 在 发 育 速率 . 产 若虫 速率 的 
不 同 , 从 而 导致 麦 无 网 长 管 蚜 的 内 亮 增 长 力 在 一 定 的 温度 范围 内 , 随 温 度 的 增高 而 加 大 。 

讨论 

麦 无 网 长 管 蚜 是 我 区 麦 类 作物 的 重要 害虫 。 从 本 试验 结果 可 以 看 出 ， 麦 无 网 长 管 蚜 
的 适 温 范 围 是 很 宽 的 ,和 其 它 蚜 虫 类 一 样 , 它 的 发 育 起 点 温度 也 是 很 低 的 ， 尽 管 我 们 没有 
测定 它 的 产 若 虫 最 低 起 点 温度 ,但 从 这 几 年 的 太田 调 查 结果 可 知 ,在 旬 平 均 温度 4°C 以 下 
于 可 以 正 稼 繁殖 。 从 另 一 个 角度 说 ,类 无 网 长 管 虹 在 发 育 起 点 以 上 的 温度 中 ,既然 要 生长 
发 育 , 就 必然 竖 取 食 。 就 日 喀 则 而 言 ,以 若虫 和 成 虫 越冬 的 麦 无 网 长 答 蚜 ， 如 果 没 有 唯一 
的 冬 播 大 田 作物 一 一 冬 麦 和 为 数 极 少 的 冬青 稳 ， 气 温 高 于 它 发 育 起 点 温 以 上 的 9 月 底 至 
11 AES, 以 及 翌年 的 3 月 上 名 至 4 月 上 ,中 名 就 只 能 在 田间 稀少 的 杂 草 上 残存 越冬 。 因 
此 ,日 喀 则 在 七 干 年代 以 前 未 见 帮 蚜 造 成 大 的 为 害 ， 其 至 可 以 说 根本 就 不 存在 蚜 害 问题 。 
而 七 二 年代 随 着 冬 考 的 试 种 成 功 并 推广 ,是 害 逐 年 加 重 , 甚 至 酿 成 大 的 灾害 。 这 无 疑 是 随 
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着 冬 麦 的 推广 ,大 大 地 补充 了 麦 无 网 长 管 蚜 的 冬 春季 食料 ,提供 了 良好 的 繁殖 基地 和 越冬 
场所 ,增加 了 虫 源 基数 。 
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE GROWTH OF LABORATORY 
POPULATIONS OF THE WHEAT APHID, METOPOLOPHIUM DIRHODUM 
(WALKER) 


Hu SHene-crane Gur SHANG 


(The General Investigation Team of Plant Protection of Shigatse, Tibet) 


A laboratory study on the relation between temperature and the population dyna- 
mies of the wheat aphid Matopolophium dirhodum (Walker) has been carried out and 
the thermal threshold and the thermal sum for the development of this aphid are deter- 
mined to be 2.02°+0.08°C and 625.17 day-degrees respectively. 

The influence of temperature on the rate of nymph-bearing was analysed. After the 
adult emergence, the peak of nymph-bearing at 19.5°C was 12 days earlier than that at 
13.8°C, But the influence of temperature on the survival rate and the nymph-bearing 
stage and frequency of the adult was indistinctive. 

The life tables and the age schedules of parthenogenesis were constructed. The in- 
nate capacities for numerical increase and the theoretical stable age distributions were 
compared at two selected temperatures. At 13.8°C and 19.5°C the innate capacities 
for increase were found to be 0.156 and 0.245 and the finite rate of increase to be 1.168/ 
dav and 1.277/day respectively. The mean length of a generation was calculated to be 
28.1 and 16.5 days and the net reproductive rate to be 57.98 and 57.38 respectively. 
Though the adult stage was much longer than the nymphal stage, an examination on the 
theoretical stable age distributions revealed that a very high proportion of the nymphal 
stage (mean 91.6% and 89.2%) was present in the laboratory populations as compared 
with the adult stage at both the temperatures tested. 

Key words Metopolophium dirhodum (Walker) 
pulation growth 


temperature influence 
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